Antoni Kleczkowski 


członek redakcyi „Nowej keformy*, 


przeżywszy lat 42, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 21 grudnia 1899 r. 


W ciężkim smutku pozostała żona wraz z dziećmi, zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i po- 
bożną Publiczność na obrzęd pogrzebowy, który odbędzie się w sobotę dnia 23 grudnia b. r. o godz. 2 
popołudniu z krypty kościoła XX. Pijarów, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie 


